Dados do diretor do Colegio Militar do Recife - CMR para cadastramento. 


Nome: JORGE ALBERTO MACHADO DE SOUZA 
e-mail: cmt@cmr.ensino.eb.br 
data de nascimento: 15/06/1963 
tel institucional: (81) 2129 6340 
CPF: 734.109.267-04 


